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Kinaban 


Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya 

Kinaban an ikatolong planeta poon sa Saldang 
asin an pinakadakula sa mga terestreng planeta 
sa Sistema Solar, sa diametro sagkod masa. 

Inaapod man ining "an Kinaban", "Planetang 
Kinaban", asin "Daga". Sa ngonyan, ini sana an 
aram na bagay sa uniberso na tinataluboan nin 
organismong mga may buhay. Susog sa 
radyometrikong pagkarkulo asoin iba pang mga 
ginugunoan na ebidensya, an kinaban nagporma 
kan 4.5 na bilyon na taon nang nkaagi. An 
grabidad kan Kinaban nakikipagbugnotan man 
sa grabidad kan ibang bagay sa espasyo, orog na 
an Saldang asin Bulan, an huri iyo sana man an 
satelite kan Kinaban . An Kinaban nag'iitok sa 
Saldang sa laog nin 365.26 na aldaw, periodong 
sinasabing aldaw-Kinaban. Durante sa panahon 
na ini,an Kinaban naitok sa saiyang ehe nin mga 
366.26 na beses. 

An pag'itok sa ehe kan Kinaban medyo tagilid 
kun ibabaing sa direksyon nin pag'orbit, na iyo 
ini an kinakawsa kan sinasabing mga iba-ibang panahon sa kadagaan. An pagbugnotan nin higop sa 
grabidad sa pag'ultan kan Kinaban asin Bulan iyo an nakawsa kan arohoy kan tubig sa mga dagat asin salog, 
asin iyo an nadikta kun ini matignarakul o mahubas. Ini man an nataong estabilidad sa orientasyon kani sa 
saiyang ehe, asin ini nakontrol kan pagluya kan pag'itok. An Kinaban iyo an pinakadusok na planeta sa 
Sistema Solar asin pinakdakula sa apat na terestreng planeta. 



Hitsura kan Kinaban 


Sarong tamboan an arbkulong ini. Makakatabang ka sa Bikol Wikipedia sa pagpoon (https:// 
bcl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kinaban&action=edit) kainingpahina. 


Pinaghugot gikan sa "https://bcl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kinaban&oldid=185826" 


Huring pigliwat an pahinang ini kan 8 Nobyembre 2019, alas 21:44. 
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